CONGEGNO ELETTRONICO 

(chip) di natura extraterreste, 

chiamato anche “circuito mentale” che 

limita fortemente le reali capacità umane. 
Connessione diretta con il sistema di controllo, 
software, alieno. Impiantato nella parte posteriore 
dell'osso parietale, a destra o sinistra, presumibilmente 
poco dopo la nascita. 


CAMPO ENERGETICO LIMITANTE _—_—____________ 
avvolge tutto il corpo 

agisce come una barriera 

precludendo la naturale connessione energetica 

dell'uomo con quella terrestre. 

Distorce la percezione dell’uomo verso il mondo che lo circonda, 
influenzando tutti i processi psicofisici, 

Mantenendolo in stato di tensione costante. 


GHIANDOLA PINEALE 
Centro spirituale inattivo 


COLLEGAMENTI 
sistema nervoso centrale, 
vista, udito, cuore. 


CERVELLETTO, 

Porzione del sistema cerebrale più importante. 

Centro di controllo dell'intero sistema psicofisico umano. 
Collegato direttamente alla ghiandola pineale. 

Centro energetico che tiene sotto controllo l'intero organismo, 
preoccupandosi di mantenere il benessere psicofisico VADA 
umano in stato ottimale. Centro di elaborazione matematico, \l ly Di 
profondo conoscitore della natura umana, consigliere, protettore, 
ambasciatore e guida spirituale, medico... | 
ATTUALMENTE IN LARGA PARTE BLOCCATO 

NON RILASCIA ENERGIA AL CENTRO DEL CERVELLO, 
TALAMO. 


